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FIMI S,A. - l’HONOLA . Mod- 55?3. Onde medic da 183 a 575 metri. Oade corte da 27,3 * SO metri e da 15,8 a 28 metti* Media 
frequenza 47# ke/s. Conaumo 50 wall. Totjcnza indistorta 5 watL montaggja rordina come per il mod. 5532 F„ DispoHizione dei 

comperuiaiori A* F. e bo bine come per il mod. 5576. 























































































































